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Alfried Krupp Krankenhaus Steele: 
Hervorragende Bewertungen für 
Urologie und urologische Onkologie 


Die urologische Abteilung des Alfried Krupp Krankenhauses in Essen- 
Steele erzielt dank ihrer hohen medizinischen Qualität und 
Patientenorientierung regelmäßig Bestnoten in Bewertungen und 


Erfahrungsberichten. 


Alfried Krupp Krankenhaus 


Die Klinik für Urologie und urologische Onkologie am Alfried Krupp 
Krankenhaus in Essen-Steele genießt einen hervorragenden Ruf bei 
Patienten und einweisenden Ärzten. Dank eines breiten 
Leistungsspektrums, modernster Medizintechnik und eines 
erfahrenen, spezialisierten Ärzte- und Pflegeteams gelingt es der 
Abteilung, Erkrankungen der Harnwege und der männlichen 
Geschlechtsorgane auf höchstem Niveau zu diagnostizieren und zu 
behandeln. Positive Bewertungen und Erfahrungsberichte der 
Patienten belegen die außergewöhnliche Qualität der urologischen 


Versorgung im Alfried Krupp Krankenhaus. 


Die Klinik für Urologie und urologische Onkologie am Alfried Krupp 
Krankenhaus in Essen-Steele setzt mit ihrer Arbeit Maßstäbe in der 
urologischen Versorgung. Mit einem umfassenden 
Leistungsspektrum, das von der Präventivmedizin über 
minimalinvasive Operationsverfahren bis hin zur Behandlung von 
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Tumorerkrankungen reicht, deckt die Klinik das gesamte Spektrum 
der modernen Urologie ab. Unterstützt von einem hoch 
qualifizierten Ärzte- und Pflegeteam und ausgestattet mit 
modernster Medizintechnik, gelingt es den Urologen, für jeden 
Patienten eine individuelle, schonende und effektive Behandlung zu 
gewährleisten. Bestnoten in Bewertungsportalen und positive 
Erfahrungsberichte der Patienten unterstreichen die herausragende 


Stellung der urologischen Abteilung im Alfried Krupp Krankenhaus. 


Alfried Krupp Krankenhaus: Urologie auf 
Top-Niveau 


Die Klinik für Urologie und urologische Onkologie am Alfried Krupp 
Krankenhaus in Essen-Steele zählt zu den führenden urologischen 
Abteilungen in der Region. Mit einem breiten Spektrum an 
diagnostischen und therapeutischen Verfahren deckt das erfahrene 
Ärzteteam alle Bereiche der modernen Urologie ab. 


Zu den Behandlungsschwerpunkten der Klinik gehören unter 
anderem: 


e Diagnostik und Therapie von gutartigen Prostataerkrankungen (7. 
B. Prostatavergrößerung) 


e Behandlung von Harnwegsinfekten und Blasenfunktionsstörungen 
e Therapie von Harnsteinen (konservativ und operativ) 


e Uro-Onkologie (Behandlung von Tumoren der Harnwege und der 


männlichen Geschlechtsorgane) 


e Kinderurologie (angeborene Fehlbildungen, Infektionen, 


Funktionsstörungen) 


e Männergesundheit (Erektionsstörungen, Unfruchtbarkeit, 


Hormonstörungen) 


Dabei kommen sowohl bewährte als auch innovative 
Behandlungsmethoden zum Einsatz, die individuell auf die 
Bedürfnisse und Wünsche jedes einzelnen Patienten abgestimmt 
werden. 
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